

Diep in de rustige valleien van de Beierse Alpen werken de instrumentmakers, die 
reeds eeuwenlang de hun eigen vaardigheid van generatie op generatie hebben 
overgedragen. Deze groep van vaklieden wijdt haar kennis aan de vervaardiging 
van precisie-passerdozen en speciaal-instrumenten, die onder de naam PROEBSTER 
wereldvermaardheid hebben gekregen. Door van hun taak een levensopgave te maken 
hebben zij een werkwijze ontwikkeld, die tot op heden nog niet werd geëvenaard. 
De hoge graad van vakmanschap, die het resultaat is van een jarenlange training, 
heeft er voor zorg gedragen dat de PROEBSTER-artikelen tot de topklasse behoren. 

Wanneer l een instrument gebruikt, dat op een dcrgclijke wijze werd vervaardigd, 
dan kunt U bijna de vakkennis voelen, die er in werd verwerkt vanaf het ogenblik, 
dat het als ruw materiaal op de werkbank kwam. totdat het als een stuk precisie* 
gereedschap in Uw bezit overging. leder onderdeel is even zorgvuldig vervaardigd 
als dat van een kostbaar horloge. Elk instrument heeft dan ook tot doel V een 
levenlang trouw te dienen. 


De technische dozen (zie omschrijving pagina 16 en 17) zijn verkrijgbaar in twee 
uitvoeringen. 

PROEBSTER-CORONA-SERIE. Instrumenten in nieuwzilveren uitvoering, precisie- 
rechtgeleiding, passers, alle trekpennen en inzetinktstukjes met kruisscharnier. trek¬ 
pennen met edelhouten steel. In etuis met fluweel gevoerd. 

PROEBSTER-PRECISION-SERIE. Instrumenten in messingvernikkelde uitvoering, 
precisie-rechtgeleiding, inzetpasser. trekpennen met kruisscharnier en zwarte licht¬ 
metalen steel. In etuis met fluweel gevoerd. 


VAKWERK VOOR VAKLIEDEN 













































PROEBSTER-PRECISION-SERIE (MESSINGVERNIKKELD) 
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